Inż. WŁADYSŁAW 


OSTACHOWICZ. 


przezywszy lat 80, opatrzony $w. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 26 października 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 29 b. m. o godzinie 3 po południu, na który -to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci, wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostania w środę dnia 29 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Dominikanów. 


